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お式の呼び: RC - F 4003 N - 1.2 、 R 巳 - F 4003 N ( G ) 
RC - F 4003 NL -3 •3 A -3 B -3 C 
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機能と特長 . 
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室内でガス機器をお使いの際には、 
換気に十分ま意してください。 

室内で換気不十分な状態で使用すると、 
一酸化炭素中毒を起こし、死 t 事故に 
いたるおそれびあります。 


各部のなまえとはた 5 さ 

お使いになる前の準備… 

設置と接続 . 

時計を合せる . 

暖房のしかた . 

おさえめ運転について . 
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便利な使いかた . 21 

おはよラタイマー運転を行ラ . 21 

おはようタイマー運転を解除する . 22 

おやすみタイマー運転を行ラ . 23 

おやすみタイマー運転を解除する . 24 

おやすみとおはよラの組み合せ運転を行ラ . 25 

セーブ運転を行ラ . 26 

セーブ運転を解除する . 26 

音声メッセージの音量を切り換える . 27 


ご愛用の皆様へ 

このたびは、ガスフアンヒーターをお買い上げい 
たださまして、ありびとラございます。 

• ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいた 
ださ安全に正しくお使いください。 

参幼いお子様にはさわらはないでください。 

•この取扱説明書の裏表紙び保証書になつてしほす。 

内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 
•取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販 
売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、 
出張所にて再購入して < ださい。 

•この機器は国内専用ですので、ミ毎外で使用しな 
いで < ださい。 

参この機器は家庭用ですので、業務用のよラな使 

い方をされますと著しく寿命び縮まりまず。 

、 - y 


スイッチを□ックする r □ック機能」 . 28 

知っておいてください . 句 

曰常の点検とお手入れ . 29 

故障かな？と思ったら . 33 

安全装置び作動したとさの処置 . 35 

嫂考 I こ . 37 

保管とアフターサービス . 37 

f ± 様 . 39 

ボ細 . 40 
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傑能と特長 


このガスフアンヒーターは、簡単操作で快適にお部屋を暖めます。 
また、次のよラな特長びあります。 


f 






簡単操作 

ワンプッシュ点义-記憶機能 


運転-停止は運転スイッ 
チを巧すだけのワンプッ 
シュ操作です。 

運転を停止した後ち設定 
室温などび記憶され、再 。。。，。。。，。。 

鼓定の手間を省さます。 。。。。。。。。。。 




足ちとか5暖かい 



hb 例制御で快適暖房 

室温調節-室温表示機能 


設定室温をお好みの温度に設定しておくと、自動 
でガス量をコント□ールして、快適な室温に保ち 
ます。設定室温や現在室温をデジタルで表示しま 
す。 

また、表示部は現在時刻やおはよラタイマー重転 
のセット時刻やおやすみタイマー運転のセット時 
間、異常時の故障内容などの情報を表示し、お巧 
らせします。 



快適性を損なわない経済暖房 

セーブ運転機能 


お部屋の温度び設定室温になると、3□分ごとに 
rc の下げ幅で 2 回にわたり設定室温を下げます。 



暖めすぎをおさえ、快適暖房 

おさえめ運転機能 


おさえめ重転でお部屋の温度び設定室温を超える 
と、自動的に燃焼を停止し、暖めすざをおさえま 
す。春先や秋□、気密性-断熱性の高い住宅でわ 
暖めすざのない快適な運転をします。 


居ねしくは:^ 20ぺージ 


V 


J 



























































デジタル表示のおはようタイマーでセットらくらく!！ 


おやすみタイマーのセットで、暖かい部屋でおやす 
みになれます。（日0分/4已分/30分/1已分のいず 
れかを選択でさます。 


医 わし<は:;;^'23 • 呂5ぺージ 
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運転スイッチの f 早止操作政外は操作できなくなり、 
お子様のいたずらなどを防止することびでさます。 


誰にでもやさしい 


スイッチを操作したとさや、安全装置び作動した 
とさなどに、ブヴーや音声でお知らせします。 


|くゎしくは! ^—27ぺージ 
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安全-お手入れ 




エアフイルターのほこり詰まりをお知らせする 

フィルターサイン表示機能 


ちしちのために 


ま全装置 


エアフイルターにほこり 
び詰まると、フイルター 
サインび赤色に点滅して、 
エアフイルターのお掃除 
時期をお知らせします。 


フィルターサイン表示 

--; 

/ 



ノ 

C* C» C* C* C* C* C* 

rt'e'ffff 

c c c c c c c 

... 



消し忘れたとさに 


弓時間宣聲谭夕 

消し忘れを防ぐために重転開始後8時間で自動消 
火します。 


居わしくはご^ 20ぺージ 




ご使用中、下記の安全装置び万一の事故を未然に 
防ざます。 


参不完全燃焼防止装置 

•過電流防止装置 

•立消え安全装置 

参停電時安全装置 

参運転スイツチ回路安全装置 

参8時間自動消火機能 

参逆乂安全装置（温度スイッチ) 
( RC - F 4003 NL 専用） 


•過熱防止装置 
(サ ー S スタ） 
•過熱防止装置 

(温度ヒューズ） 
•転倒時ガス遮断装置 


とわしくは 35 • 36ぺージ 
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便利な使いかた 



% 


暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやすみ 

おはよラ、おやずみタイマー運転 


お子様のいたず日を防止 


□ック機能 



機能と特長 































































































A 


哀ミ上のご注意 


、 



この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のごを意」を必ずお読みください。 


この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいたださ、お客様や他の人々への 
を書や財産への損書を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意 
味は巧のようになっています。内容をよく理解してか5本文をお読みください。 


表 示 

意 味 

A 危険 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t ： •重傷を負うを険、または义災の 
危険び差し迫って生じることび想定される内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t ： •重傷を負う可能性、または义災 
の可能性び想定される内容を示しています。 

A ま局 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷喜を負ラ可能性や物的損喜のみの 
発生び想定される内容をおしています。 


絵表示について;夕のよラな意味があります。 


A 成么 AG ) ① 

一般的な発火ま意回転物ま意高温ま意一般的な禁止分解禁止火気禁止城れ手禁止水城れ禁止必ず行ラ 
危:険•警告•ま意 


C 

電源プラグを 
抜け 


A を険 


•ガス漏れ時使用厳禁（ガス漏れ時の処置) 


ガス漏れに気づいたときは 



ガス漏れに気づいたとさはガス事業者（供給業者）の 
処置び終わるまでの間、絶対に义をつけたり、電気器 
具（換気扇その他）のスイッチの入•切や電源プラグ 
の巧さ差しおよび周辺の電話を使用しない。 

炎や乂花で引火し、爆発事故を起こすことびあります。 



電気器具（換気扇そ 
の他）のスイッチの 
「入•切」をしない。 



〇 

必ず行ラ 




① すぐに使用をやめ、ガスをと ⑨窓や戸を開けガスを ③ ちよりのガス事業者（供給業者) 
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•ほ用ガスおよび使用電源について 


使用ガスおよび使用電源を確かめる 


〇 

確認ずる 


機器本体銘板に表示してあるガス種（ガ 
スグループ）および電源（電圧-周波数） 
を確認する。 

参表示のガスおよび電源び一致していな 
い場合、不完全燃焼により、一酸化炭 
素中毒になったり、爆発着火や機器び 
故障する場合びあります。 

参特に転居された場合は、供給ガスの種類、 
電源の種類を必ず確認してください。 
•わからない場合はお買い上げの販売店、 
またはわよりの当社の支社-支店-営 
業所-出張所に連絡してください。 


(12A.13A> 


广 RC-00000-0 卜 

都巿ガス 12A.13A 巧 

1 吕 A 00000 

13A 00000 

り 0.00)- 00000 


U ン f イ巧まさ社 


〇 


U ン t イ巧す会社 


定格電圧 Cacioov}/ 
定格消費電力 00/00 邮\ 
定格周液数 CsO/SOHz 尸 


( 1 2A . ] 3A の場合） 


ガス種の確認 
形式の呼び 


銘板 



:;電源の 
確認 


义災モ防 


燃えやずいものを近くに置かない 


弓 I 义のおそれのあるものを使用しない 


Q 


機器の上や周囲には燃えやすいものを置か 
ない。可燃物（家具-カーテン-洗濯物な 
ど）を機器に近づけない。 

火災の原因になります。 



Q 


機器の周囲では、スプレー-ガソリン•ベ 
ンジンなど引义のおそれのある6のを置い 
たり、使用したりしない。 

引火して乂災の 
おそれびあ0ま 
す。 



使用中は外出、就寝をしない 


温風吹出し□にはものを入れない 


の 


運転したまま外出や就寝は絶対にしない。 

火災など予期せめ事故の原因になります。 
(タイマー運転の場合は除く） 


Q 


ミ豆風の出し□や機器の背面（エアフィルタ 
一部）の中に、紙•巧-異物などを入れた 
り、ふさいだりしない。 

































































































A 


まを上のな主意 


ガスコード接続のごミ主意 

Q •スリムプラグ取り付け禁止 
•機器用ソケツト取り付け禁止 
参コム管接続禁止、クチコム付ガスホース 
接続禁止 


ガス接続（ガス事が防止) 


ガス接続は強化ガスホースを使用する 


〇 

必ず行ラ 


強化ガスホースは、ル□径迅速継手付強化 
ガスホース（ガスコード）と都市ガス用強化 
ガスホースびあります。ガス種によって異な 
りますので、確認のラえ接続してください。 

• LP ガス ■ ] 2 A • ] 3 A の場合 
ル□径迅速継手付強化ガスホース（ガス 

こ!一 ——- ——、 スリーブを 

矢印のち向 
に引っぱる 

「カチッ」と 
音びするま 
で差し込む 


蝴 

□ 

機器への取0付け 取り外し 

参その他のガスの場合 
都市ガス用強化ガスホース （ネジ接続の 

ため、接続は販売店にご依頼 < ださい。） 





•換気必要 


換気のごを意 


〇 

換気ずる 


使用中は1時間に1回、1分間程度換気扇を 
回ずか、窓を開けるなどして換気ずる。 

室内で換気不十分な 
状態で使用すると、一 
酸化炭素中毒を起こ 
し、死 t 事故にいたる 
おそれびあります。 



•スプレー宙厳禁 


スプレー吿を機器の前に置かない 


Q 


機器の周辺や上、ミ豆風の出し□前方で、スプ 
レー宙（殺虫剤•ヘアスプレー•カセットコン 
□用ボンベなど）を使用したり、 

機器の前方に置かない。 

熱で スプレー 宙内の圧力び 
上びり、 スプレー 宙び 爆発：； 

するおそれびあります。 



風をじかに当てない 


ほ温やけどにミ主意 


Q 


ミ豆風の直接当たる場所で就寝しない。 

低温風でち連続的に当たると低温やけどの原因になります。 

(特に乳幼児、お子様、お年寄り、病人など、自分の意思で身体を動かせない 
ち。疲労び激しいとさ、お酒や睡眠薬を飲まれたち、皮膚や皮膚感覚の弱いち 
などびお使いのとさは、周りのちびミ主意して < ださい。） 



溫風を長時間体に当てない 


ミ豆風をじかに長時間体に当てない。 

体調悪化や健康障害の原因になります。 
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クチ n ム付 
ガスホ I ス 

f 震禁止 


幫 


t ゴム管接続禁止 
ゴム管用プラグ--ゴム管 



:胃 


機器本体 


_機器用ソケット 
取り付け禁止 


I 強化ガスホ—ス 




機器を本 ^スリムプラグ 
禮—ィ-取88止 






















































































A 


盛化 

言口 


•異常時の処置 


異甫時には 


〇 

おず行ラ 


点义しない場合や使用中に異常な燃焼-臭気-異常音-異常 
な温度び感じられた場合、または使用達中で消义する場合は、 
ただちに使用を中止し、ガスをを閉じる。 

異常を感じたときは、 r 故障かな？と思った！5」 （33-34 ぺ 
ージ）および 「安全装置び作動したときの処置」 （3 已 • 3日 
ページ）に従ってください。 

上記の処置をしてわ直らない場合は、使用を中止して、お買 
い上げの販売店、またはわよりの当社の支社-支店-営業所- 
出張所にご連絡ください。 


地震、义災など緊急の場合 


地震、乂災など緊急の場合は、ただ 
ちに使用を中止しガスをとメーター 
のガス栓を閉じる。 



分解禁止 


機器を分解しない 


③ 


修理•改造には高度な専門知識び必要です。お客様ご自身で、工具を使用しての分解や修理 
は、絶対に行わないでください。 

思わめ事故や機器故障の原因になります。 


改造 


•使用上のを意 


許容電力!^ソ上の使用禁止 


電源プラグの不完全接続禁止 


Q 


コンセントや配線器具の定格を超える使い 
ちや、交流100 V 似外で使わない。 

たこ足配線などで指定 
された定格を超えると、 

発熱による义災の原因 
になります。 



〇 

必ず行ラ 


電源プラグの差し込みは根もとまで確実に 
巧ラ。 

差し込みび不完全な場合、感電•発熱による 
火災の原因になります。また、いたんだ電源 
プラグ、緩んだコンセントは使わないでくだ 
さい。感電•発熱による火!な D 原因になります。 


•電気事が防止 


電源コードの破損-加工禁止 


Q 


電源コードを切断して延長しない。 
いたんだ電源コードは使用しない。 

機器の設置は電源コードびコンセントに届 
く範囲内とする。 

感電や乂災などの原因になります。 



•設置場所 


周囲の防乂措置 


〇 


確認 


家具や壁.棚など可燃性の部分か!5十分離 
して使用する。 

火災や機器過熱によるやけどの原因になり 
ます。 上方4.日 cmULL 


左側ち 
4.已 cmiU 上 


前方 
eOcmiU 上 



後ち 

4.己 cmU ■(上 


ち側方 
4.5cmL^Lt 
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を全上のごま意 






















































A 


まを上のな主意 


、 


警告 


•電気事故防止 


電源プラグのあつかい 





電源プラグは、めれた手でさわらないでく 
ださい。 

感電やけびをする 
ことびあります。 



〇 

おず巧ラ 


電源プラグにほこりを付着さはない（清掃 
する）。 

電源プラグのほこりなどは、電源プラグを 


巧き、乾いた布で 
がさ取ってくださ 
い。電源プラグに 
ほこりびたまると、 
湿気などで絶縁不 
良になり、乂災の 
原因になります。 



A 江后、 


义災モ巧 


運転したまま移動しない 



の 


運転したまま持ち運びしない 

強化ガス ホースび 巧れて 
異常燃焼の原因になった 
り、強化ガス ホースの 接 
続び不完全になり、ガス 
漏れの原因になります。 

また、やけどなどの原因^ 
にち)なります。 V. 



用途について 


(S) 


暖房似外の用途（巧類の乾燥など）には使 
用しない。また、巧類-毛巧-シーツなど 
を機器の上に置いたり、掛けたりしない。 

乂災や思わめ事故の 
原因になります。 



落下物にを意 


Q 


棚の下など、落下物 
のおそれのあるとこ 
ろでは使用しない。 

落下物によっては、 
火災のおそれや、機 
器故障の原因になり 
ます。 


乂のついたちのを近づけない 



Q 


义のついたタバコ-も S 香などを近づけない。 

引火して乂災の原因になるおそれびありま 
す。 
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寺 A 注意 


•使用上のを意（幼いお子様にはをね6せないで<ださい） 


やけどにま意 



A 

高温ま意 


使用中および使用直後は、操作部、取っ手 
切外は高温になつているので手を触れない。 

やけどのおそれ 
びあります。特 
1温風吹出し □ 

付近、エアフイ 
ルター 部などの 
高温部には触れ 
ないで < ださい。 



機器にの5ない 


Q 


機器の上に腰かけたり、 
のったりしない。 

けびややけど、機器の 
変形によるガス漏れ、 
不完全燃焼など機器故 
障のおそれびあ0ます。 



巧面変色.変形についてのミち意 


Q 


温風の出し□の前や周囲にものを置いたり、 
機器の後面にアフィルタ ー g のをふさびない。 

機器び過熱し、やけどや機器故障の原因にな 
ります。また、床やじ 
ゅラたんなどの変色 
やヒビ割れの原因に 
なったり、 U モコンな 
どのプラスチック製 
品は変形•変色のお 
それびあります。 


殺虫剤、防虫剤使用時のま意 



A 使用中、停電により機器び停止したり、誤っ 
て電源プラグを巧いて機器び停止したときは、 
高温を意 機器の後面（エアフィルター部や取っ手部分） 
び高温になつているので、 

手を触れない。 

やけどのおそれ 
びあり危険です。 



温風吹出し□へ指を入れない 




回転物を意 


温風の出し□に指や鉛筆などを入れない C 

対流フアンび回転し 
ていますので、けび 
をするおそれびあ0 
ます（特にルさなお 
子様のいるご家庭は 
ごミ主意ください)。 


電源コードを持って引き巧かない 



Q 


電源プラグを巧くときは、コードを持たず 
にプラグを持って巧く。 

電源コードを引っぱると、電源コードび破 
損し、感電•シヨート*火災の原因になり 
す 0 



Q 


•室内にくんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転をしない。 

機器内部に薬剤成分び蓄積し、その後吹出し□から放出されて、健康に良くないことびあります。 

•殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。 

機器の樹脂部び変色したり、ヒビ割れすることがあります。 
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を全上のごま意 










































































A 


まを上のな主意 



A 注意 


エアフイルターをがして運転しない 


子供に巧ずるミ主意 


の 


エアフイルターを外して運転しないで < だ 
さい。 

機器内部へのほこり詰まりによる機器故障 
の原因になります。 


Q 


ルさなお子様び遊んだり、いたず日しない 
よラに注意してください。 

思わめ事故につなびるおそれびあります。 


電源プラグを巧いて停止しない 


電源プラグのあつかいにま意 


の 


電源プラグを巧いての 
停止はしない。 

機器の過熱の原因に 
なります。 



這 


点検やお手入れの際は必ず 
電源プラグを巧いてください。 

感電やけびをすること 
びあります。 



•ガス事故防止 


ガス栓を閉じる 


点乂-消乂の確認をずる 


〇 


ガスをを_ 
閉じるる。 


外出や、長時間使 
用しないとさは、 
ガス栓を必ず閉じ 



〇 


使用時の点义、使用後の消义を確認して< 
ださい。 


確認 


•設置場所 


じゅラたんの上で使用ずる場合 

〇 毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、機器の重みで 

巧んでも、じゅうたんの毛足に直接ミ豆風び当た目ないように 
ぶ、ず行5 機器の下に板などを敷いて使用する。 

じかにじゆラたんの上に置くと、じゆラたんび温風の熱で変 
色することびあります。 


Q 



電気力ーペット-ミ豆水マットの上には設置しない。 

機器の重みで電気カーペット.温水マットび故障する場合びあります。’’’’ 

また、電気カーぺットや温水マツトの熱で機器び正しい制御をしないことびあります。 


周囲①防乂措置 


Q 


ミ豆風の出し□の前にギヤラリ（格子）を取り付けない。 

温度調節び正しく行われず火災の原因になります。 
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ま全上のごま意 
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安を上のな主意 





お願い 



壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない 


雷 (<- ま意 


(S) 


壁に掛けたり、机や台にのはて使用しない。 

落下や転倒によりけがの原因になります。 


€ 


機器に強い風を当てない 

強い風ののさ込むところでは使用しないで 


Q 



結露にミち意 


雷び発生しはじめた！5、すみやかに運転を 
停止して、電源プラグをコンセントから巧 
いて < ださい。 

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷 
することびあります。 



〇 

換気する 


この機器は室内燃焼機器のため、気密の高いお部屋などでは十分に換気をしてください。 

壁や天井び結露する場合や、 0 A 機器などに機能障害び生じる場合びあります。 
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'2 


温風吹出し □ 


温風の出□です。 


取っ手 

機器を移動するとさに使用します。 


操作方法ラベル 

操作ち法とミ主意事項び表 
おしてあります。 


銘板 


ガス-電源の種類び表示 
してあ0ます。 


わしくは、荀 


4ぺージ 


感温部 


お部屋の温度を燃日します。 


ガス接続 □ 

強化ガスホースの接続□です 


わしくは 


16ぺージ 





感 

電源コード•プラグ 

AC 100 V 已0/巨 OHz 用です。 

fiKaig が•が15ページ） 

^_ J 



ガスフアンヒーターの各部のなまえとはたらさをご紹介します。 



ガス接続ごを意ラベル 


ごま意ラベル 

ご使用上のを意事項び表示してあります。 
ご使用前にお読みください。 


エアフィルター 

空気中のほこりび機器内に 
入るのを防ざます。 


居わしくな"^ 


操作.表示部 

現在時刻を表示したり、運転状態を設定 
しまず。 


くわしくは 'EM 
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14 ぺージ） 


る证のなまえとはた S を 


、各部のなまえとはた5き 













































































































































さがのなまえとはた 5 を 


操作*表示部 


音声切換スイッチ 

ブヴーと音声の音量を切り換 
えるスイツチです。 


C 


ねしくは ■§» 


27ぺージ 


おはよラスイッチ•ランプ 


おはよラタイマー運転をセットまた 
は解除するスイッチです。 

セット時にランプ（緑色）び点打し 
ます。 


g わしくは’马 


21 *25 ぺージ 


また、おさえめ運転を変更するとさ 
にも使用します。 


ねしくは 


20ぺージ 


□ツクランプ 

セツト時にランプ（緑色） 
び点なします。 


g わしくはち g 


28ぺ-ジ^ 



セーブ スイッチ-ランプ 

セーブ運転をセットまたは解除するス 
イッチです。 

セット時にランプ（緑色）び点なします。 


g わしくは資 


2B ぺージ 


おやすみスイッチ-ランプ 

おやすみタイマー運転時間の選択や運転をセ 
ットまたは解除するスイッチです。 

時間の選択時はランプ（緑色）び点滅し、セ 
ット完了時にランプ（緑色）び点打します。 


ねしくは 哥 


23 • 巧ぺージ 


表示部 


設定室温-現在室温-現在時刻-おはよラタイマー重転の 
セツト時刻-おやすみタイマー運転のセツト時間を表示し 

CJN 9 〇 

参設定室温 参現在室温 参おやずみタィマー 

運転のセット時間 

(現在室温表示部） 


表示 

内容 

L 

約 icrc 

16 

( 

1目 。 C 
( 

) 

26 

) 

2 巨む 

H 

連続して強燃焼 


表示 

内容 

L 

び C 政下 

1 

rc 

5 


30 

30で 

H 

31で政上 


表示 

内容 

15 

]已分 

30 

30分 

45 

4已分 

60 

巨0分 


また、異常時には安全装置の作動内容を表示します。 


[^わしくは^ ■§» 


35 • 36ぺージ 
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おさえめランプ 


おさえめ運転の燃焼待機中にランプ（緑 
色）び点なします。 


わしくは 


20ぺージ 


時刻合せスイッチ-ランプ 

時計およびおはよラタイマー運転の時刻を合せ 
るとさに使用します。 


現在時刻を合せるとさに時計ランプ（緑色）び 
点滅します。 


ゾィ J レターサイノ 

エアフィルターのほこり詰まりをお巧 
らせします。（赤色点滅） 


[^わしくは^ ^ 


1フぺージ 


おはよラタイマー運転の時刻を合せるとさにお 
はよラ時刻合せランプび点滅（緑色）します。 



[^わしくは^ ^ 


21ぺージ 


g わしくは 


31ぺージ 


おさえめみフィルター Bffl 日寺 it ©- 

おはよラ©- 



或 

□ツク, 


時刻含せ 


〇 W 


0運転/燃焼 



運転;スイツナ 

運転-停止をするスイッチ 
です。 

タイマー運転の解除わでさ 

On 9 〇 


室温/時刻調節スイッチ（□ックスイッチ） 

設定室温-現在時刻-おはよラタイマー運転のセット時刻を調 
節するスイッチです。 

また、 g ’ g スイッチを同時に押すことにより、□ックのセ 
ットまたは解除びでさます。 


運転/燃焼ランプ 


(緑色）運転中およびおはよラタイマー運 
転の予約中に点なします。 

おさえめ重転の燃焼待機中にわ点 
打します。 

(赤色）燃焼中に点なします。 


ねしくは" 


17,19,21 *28 ぺージ 


記憶機能 


設定室温•セーブ重転の選択•音声の設定•おはよラタイマー運転のセット時刻およびおやすみタイマー運転のセット時 
間は、一度セットすれば記憶されます。電源プラグをコンセントから巧いた場合でも、次回運転するときに同じ設定状態 
であれば、あらためてセットする必要はありません（ただし、おはようタイマー運転のセット中に停電や電源プラグをコン 
セントから抜いた場合は、そのセットはキャンセルされます。復電時に表示部び 「り G 」を点滅表示します。）。 

※□ック について は、8時間 L ソ内の停電の場合は復電時に元の状態を記憶しています。8時間を経過して復電され 
たときには□ックは解除されます。 



を部のなまえとはた5キ J 
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ほいになる巧のを備 


f 設置と接続 


機器をご使用になる前に、次の手順で準備をしてください。 

I - 

r ' 機器への取り付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社•支店'営業 

[ 所' 出張所へ連絡してください。 


〇 個包をすべて取り除<。 

る部分のあて紙や包装部材をすベて取り除いてくだ 
さい。また、ガス接続□には、輸送-保管時におけ 
るごみミ屋入防止のためキヤップびついています。な 
くさないよラ大切に保管してください。 


お願い 


11111111111111111111111111111 


•長期間お使いにならないとさは、ガス接続□に 
キャップをつけてからな管してください。 


0 機器を設置する。 

〈設置でさる場所-ま件〉 

♦水平で平らな場所 

• 機器前ちに機器設置面より高い段差びない場所 
♦家具や壁.棚など可燃性の部分から十分離れた場 
所（下図を参照してください） 


上ち 4.5cmiy 上 



C 捕足丈 

♦機器の周囲び囲われていると、正しいお部屋の 
温度び検巧でさないことびあります。 
•機器のをちび壁に近いと、安全装置びはたらい 
て運転び停止することびあります。 



お願い 


11111111111111111111111111111 


•毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、不燃 
性のじよラぶな敷ネ反などを敷いて、水平に置い 
てください。温風びじゅラたんに当たり、変色 
するおそれびあ0ます。 


© 電源を接続する。 

電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続して 
<ださい。 
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その他のガスの場を 

ガス接続は、都市ガス用強化ガスホースを使用しまず。 

♦機器と強化ガスホースはネジ接続を行いまず。接続は販売店にご依頼 
ぐださい。 

♦機器のガス接続□にシール剤を塗布し、強化ガスホースのネジ金具を 
締め付けてください。このとさ、ガス接続□にスパナなどをかけて固 
定し、接続口に無理な力び加わらないようにしてください。 

•ガス栓に「カチッ」と音びずるまで確実に押し込んでください。 


お部屋のガスを（例） 



ガス栓を全開にする。 


お部屋のガス栓を全開に 
して < ださい。 



接続についてのミ主意点 




しッ下の項目を点検した上で、電源コードおよび強化ガスホースを接続してください。 


電源コード 


• 温風吹出し□の前を通したり、機器の下を通さないでください。 


強化ガスホース 


• 継ぎ足して使用しないでください。 

♦ヒビ割れたりしてちくなった強化ガスホースは、必ず取り替えてください。 

• 巧れたり、ねじれたりしないよラにでをるだけ短く接続してください。 

♦温度の高いところに触れたり、上にをのをのせたりしないでください。 

♦他の部屋まで延長したり、壁-天井などを通したりしないでください。 

• ガス接続□に傷びついたり、異物び付着するとガス漏れの原因となりまずので、ていねいに清潔に 
お取り扱いください。また、お使いにならないとさは、キャップをガス接続口につけてください。 






LP ガス • 1 2 A • 1 3 A の場合 

ガス接続は、ルロ径おま継手付強化ガスホース（ガスコード）を使用し 
まず。 

•機器にはあらかじめル□径迅ま継手用プラグび取り付けられています。 
参 LP ガス用機器には LP ガス用を、 12A-13A 用機器には 12A- 1 3A 
用のル□径迅連継手付強化ガスホース（ガスコード）を使用して<だ 
さい。 

参機器のガス接続□、ガス栓とをに「カチッ」と音びするまでお実に押 
し込んでください。 


お部屋のガスを（例) 


機器の 
ガス接続□、 




16 


ガスの種類によって接続方法が違います。 

必ずお守りください。 


〇 ガスを接続ずる。 


強化ガスホースの取り付けは確実に行ってください。 
強化ガスホースの取り付けのを意点は 、 r ガス機荒（ガ 
ス事故防止)」 （已ページ）を参照してください。 


IIIEMQ 11111111111111111111111111111 

参ガスの接続は、必ず強化ガスホースを使用して 
ください。 

参強化ガスホースの長さは、ミ夫められた長さしソ下 
で接続してください。 

*39 ぺージ 


g わしくは、荀 


「カチツ」と音びずる 
で巧し込む J 


お使いになる前の準備 


























































おほいになる前のを備 


時計を合せる 


まお部に表おされる時刻（午前/午後、時間、分）を設定します。現在時刻の設定は、おはよラタイマー運 
転をする場合に必要です。 

時刻合せをしていなくてを、暖房運転 （19-20 ページ）はご使用でさます。 



〈例〉現在時刻を r 午前10時3日分」に合はる場合 


〇巧せを押す。 

表お部に卜 - :び点滅表示されます。 
(初めてお使いのとさ） 

時計ランプ点滅。 


广巧田^ 

• 2 回目し U 降設定する場合は、記憶している現在 
時刻び表示されます。 


@ 1— —I 

〇 〇 ( 調節スィッチ } を押し、 

在時刻を設定する。 


現 


• 0 を]回押す： ] 分進む。 

〇を巧し続ける：連続して進む。 


广 よる田 こ —— 

• 0 を押し続けて「午前10:00」でいったん指 
を離し、再度〇を押しなおして件前10:3引に 
合せます。 


♦ 6 を]回押す： ] 分戻る。 

6を巧し続ける：連続して戻る。 


♦ 0 を連続して押し続け「り G 」 分になったとき、 
時間の巧び1時間ずつ進みます。 


•ろを連続して押し続け「りり」分になったとき、 
時間の巧び1時間ずつ戻ります。 
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@0 を 2 刚甲ず。 


CWW 


時計ランプ消口。 

設定び完了します。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 


Q を押したとき、「午前10時3已分□秒」か 
ら時刻のカウントびスタートします。 


バックアップ機能について 




• この商品には、停電をを正常に時計機能を働かせることびでさる8時間バックアップ機能び付いています。停電や電源プ 
ラグをコンセントから抜いてを、8時間！;1内であれば時刻を合せなおす必要はありません。 

ただし、8時間し U 内であってち、頻繁に電源プラグの巧き差しを行うと、現在時刻の表示に誤差び生じやすくなりますの 
で、でさるだけ電源プラグはコンセントに差したままの状態でご使用ください。 

♦電源プラグをコンセントから抜いて8時間び経過すると、再度電源プラグをコンセントに差し込んだ時、表お部に「- - ： - -J 
び表示されます。そのとをは] 7ページの「時計を合せる」に従って時刻を合せなおしてください。 

♦現在時刻の表おび実際の時間から大さくずれている場合を、17ぺージの「時計を合せる」に従って時刻を合せなおして 
ください。 

V . - 少 


お使いになる前の準備 
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Gi 房のしかた 


ガスフアンヒーターの基本操作です。 

運転の前に 「安全上のごま意」 （3 〜11ページ）をご確認ください。 




>運転中に□ックをセットしたとをは、運転スイッチの停止操作しソ外は、操作できなくなります。 
>停止中にロックをセットしたときは、ずべてのスイッチの操作びできなくなります。 

( r □ック機能」について iKawsM 巧？只ぺージを参照して<だホい。) 



運転/燃I院 

" ① 表示部び時刻表示から室温表示になります。 
™( D 運転/燃焼ランプ点な（緑色）。 

™ 対流フアンび回転します。 

■ 

国韻約已〜10秒経過すると . 

■ 

>( D 運転/燃焼ランプ点な（ホ色）。 

、 バーナーに点火します。 


广巧田- 

•室温表おは、お部屋全体の温度とは多少異なる 
場合びあります。表示される室温は、目やすと 
してください。特に、機器消火をしばらくして 
再度運転した場合、点义後3〜4分間は現な室 
温び高く表示されることびあります。 

•初めてお使いになるとさや、しばらく使わなか 
ったとき、強化ガスホースを脱着したときは強 
化ガスホース内に空気び入ることびあるため、 
運転開始時にいったん着义してから义び消える 
ことびあります。このよラなとをには、自動的 
に1回だけ再点乂動作を行いますので点义に時 
間びかかる場合びあります。 

また表示部びし| 1リ•いI?」を点滅する場合ちあ 
ります。この場合再度運転操作をしてください。 


Q 扩6 ( 調節スィッチ > を押し、設定 

室温を調節する。 

表示部を見ながら室温調節スイツチを巧し、ご希望 
の室温にセツトしてください。 

初めてお使いになるとさは、22むに設定されてい 
ます。 

6：設定室温を下げる。 

6：設定室温を上げる。 


广巧田 b 

•設定室温は 「U (約] 〇む）、 「1日」〜 に 日」お 
よび 「H」 （連続して強燃焼）の範囲でお好み 
の温度に設定でをます。 

•現在室温は 「U (ぴ GLUT)、 「1」〜 「30」 お 
よび 「H」 ore け上）の範囲で表示されます。 

•一度セットした設定室温は記憶されます。電源 
プラグをコンセントから抜いた場合でち、次回 
運転するときには前回セットした設定室温で達 
転します。 


III 


お願い 


11111111111111111111111111111 


•お部屋の構造、設置場所、室が温度などによつ 
ては、設定された室温にならない場合びありま 
す。 
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& 〇を押し、運転を停止する。 

運転/燃焼ランプ消な。 

表示部び時刻表示になります。 

約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。 


CWW 

• 消义後、対流ファンは数分間回転し続けてから 
停止します。これは機器内の温度びほくなるま 
で風で;令却しているためです。この間、電源プ 
ラグは巧かないでください。 




♦消'し忘れを防ぐために運転開始後8時間で自動消义しまず。 

(表示部び「日；」の点滅表示になり機器び停止しまず。） 

運転を続けたいとさは、再度運転操作を行ってください。 

♦おはよラタイマー達転やおやずみタイマー運転、おやすみタイマーとおはよラタイマーを組み合せて運転 
させたとさは、8時間を超えて達転ずることびあります。 

♦おはよラタイマー達転、おやずみタイマー運転中は、8時間自動消火機能は作動しません。 
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おさえめ運転機能とは、暖房運転中の暖めすざを防ぐために、お部屋の温度び設定室温を超えると自動 
的に燃焼を停止し、お部屋の温度び下びると自動的に燃焼する機能です。 

出荷時は、お部屋の温度によって自動的に燃焼を停止する設定になっています。（おさえめ運転あり） 
♦おさえめ達転による燃焼待機中は、表示部のおさえめランプび点灯（緑色）します。 

• おさえめ運転による燃焼待機中は、産転/燃焼ランプは緑色に点なし続けます。 

♦おさえめ運転中に自動消火した場合に、室温の下びりちびゆるやかなとさは、現在室温び設定室温より少し高い状態（現 
在室温び設定室温より約 rc 〜2°巳高いとを）であってを、室内の温度を正しく検がするために点乂しすぐに消火ずるこ 
とびありまず。 

おさえめ運転機能の変更のしかた 

最初に S 源プラグをコンセントから巧いておいてください。 

① を押しなびら電源プラグをコンセントに差し込みます。 

現在室温表示部におさえめ運転の設定状態び表示されます。 

「00」：おさえめ運転なし 
[ 0 1 ] :おさえめ運転あり 

初めてお使いになるとさは「0,'」（おさえめ重転あり）に設定されています。 

② ろまたは〇を巧して設定を変更します。 

③ 電源プラグをコンセントから抜きます。（設定び記憶されます） 

再度電源プラグをコンセントに差し込み、通常通りお使いください。 

「り,3」（おさえめ運転なし）を選択した場合は、お部屋の温度び設定室温を超えたとさに、自動的に 
燃焼は停止しません。 

\- 式 


おさえめ運転について 


(^わしくは^ 



暖房のしかた 




























曲 y なほいかた 


おはよ3タイマー運拓を巧3 


冬場などの寒い時期、起床前にお部屋を暖めておさたいとさなど、お好さな時間に運転を開始し、 ] 時間後 
に自動的に停止する機能です。 

「おはよ5タイマー運転」の前に、巧の準備を巧ってください。 

• お部屋のガスをを全開にしてください。 

• 時計を現在時刻に合せてください。 (1 7ページ） 

♦設定室温 （19 ページ）を調節しておいてください。 



♦おはようタイマー運お時刻を合せる 


〈例〉おはようタイマーを r 午前7時10分」に合せる場合 


かろせを2刚甲ず。 

おはよラタイマー運転時刻合せランプ点滅。 

表示部に「午前 5ぶ1 引び点滅表示されます。 
(初めてお使いのとさ） 


〔補足复 

♦ 2 回目(降設定ずる場合は、記憶している時刻 
び表示されます。 


( f を足 J 

参おはよラタイマー運転の時刻は、一度セットす 
ると記憶されます。電源プラグをコンセントか 
ら抜いた場合でも、次回運転をするときに同じ 
時刻であれば、あらためてセットする必要はあ 
りません。 

♦おはようタイマー運転の時刻の設定のしかたは、 
「時計を合せる」 （17 ページ）と同じです。 

® 時刻ちせ |__ - 

〇を押ず。 

おはよラタイマー運転時刻合せランプ消'打。 

設定び完了します。 

(約] 0砂後に表示部び少し暗くなります。） 


e 〇 〇 (調節スイッチ） を押し、お 

はようタイマー運転の時刻 
を設定する。 

〇を「午前 q ぶ 引まで巧し続け、そのあとは、] 
回ずつ押して「午前 つ：,' 1引に合せます。 
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〕 


c 


おはよラタイ 7 —運おをセツトする 


© おはよラ ， 

〇を押す。 


おはよラランプ点な。 

運転/燃焼ランプ点な（緑色）。 

表示部に設定されているおはよラタイマー運転の時 
刻「午前 17 :ぶ」び表示されたあと、約] 0秒後に 
現在時刻び表示されます。 

(現在時刻表示から約] 0秒後に表示部び少し暗く 
なります。） 


CWW 


>おはようタイマー運転は、運転中または停止中 
どちらでちセットでさまず。 

運転中におはようタイマー運転をセットずる場合 

① 運転中に〇を巧す。 

運転停止。 

運転/燃焼ランプ（赤色）^ (緑色） 

② おはようタイマー運転、待機中。 


© r 午前7時10分」になると 
運転を開始する。 


I ① 運転/燃焼ランプ点打（赤色)。 

約已已分経過すると- 



■⑨おはようランプ点滅。 

約已分後に重転を停止します。 

1時間経過すると- 



■③運転停止。 

運転/燃焼ランプは消なしますび、おはよララン 
プは点滅し続けます。 

表示部び現在時刻表示になります。 

(□ックびセットされていれば、□ックランプは 
点なしています。） 

運転停止から約] 0砂後に表示部び少し暗くなり 

cjN 9 〇 
運転/燃焼 

を押すと、おはよラランプび消なします。 
(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 


CWW 

♦おはよラタイマー運転中は、設定室温び 「H」 
の場合でち、自動的に「2だ C」 の設定で運転 
します。 

♦おはようタイマー運転の待機中に、〇を押す 
と、おはよラタイマー運転は自動的に解除され 
まず。をラー度セットしなおしてください。 

♦おはようタイマー運転の待機中に、電源プラグ 
を巧いたり停電した場合は、復電後表示部に 
「日り」び点滅表示されます。 

を押すと、「日日」び解除されます。をラ 
一度セットしなおしてください。 

• おはよラタイマー運転の待機中に、機器び転倒 
したときは、表示部に [ on び点滅表示され、 
おはよラタイマー運転は解除されます。 

Q を押すと、「日引び解除されます。をラー 
度セットしなおしてください。 

♦現な時刻をセットしていないと、おはよラスイ 
ッチは受け付けません。 


おはようタイマー運拓を解除する 


〇 おはようタイマー運転待機 

. おはよラ^ - 


中にを押す 


〇 


おはよラランプ、運転/燃焼ランプ消な。 

おはよラタイマー重転び解除されます。 


CWW 


> A を押してを、おはよラタイマー産転び解除 
でさます。 


便利な使いかた 
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任がなほいかた 


おやすみタイマー運面を巧3 


おやすみスイッチを巧してから、ご希望の時間（日0分 • 4已分 • 30分-]已分）び経過すると、自動的に運 
転を停止する機能です。 



〇"〇を押ず。 

運転中におやすみスイッチを巧した場合 
おやすみランプ点滅。 

表示部に前回のセット時間び表示されます（約] 0 
秒間）。 

初めてお使いになるときは「6日」び表示されます。 


e 〇を押しておやずみタイ 
マー運転の時間を選ぶ。 

を巧すごとに時間び切り換わります。 
r *' し5口」一「'パ」一 r が」一 r 巧」^ 

表示部に時間び表示されている約] 0秒の間に時間 
を選んでください。 

選んだ後、約] 0砂後に表示部は設定室温と現在室 
温表示にかわり、おやすみランプび点滅から点打に 
かわって、おやすみタイマー運転のセツト時間び確 
定されます。 


r 抽田こ —— 

♦おやずみタイマー運転は、停止中やおはよラタ 
イマー運転の待機中でをセットできます。ただ 
し、おはよ5タイマー運転の待機中や停止中に 
おやずみスイッチを押すとすぐに運転を開始し、 
ご希望のセット時間経過後に運転を停止します。 

♦おやすみタイマー運転中は設定室温び 「H」 の 
場合でを、自動的に「2日む」の設定で運転し 
まず。 


广巧田七- 

♦一度遲んだおやすみタイマー運転のセツト時間 
は記憶されます。電源プラグをコンセントから 
抜いた場合でを、次回運転するとをに同じ時間 
であれば、あらためてセットずる必要はありま 
せん。 
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= やすみタイマー運転のセット時間終了 5 分前 

g ① おやすみランプ点滅。 

H 約已分後に運転を停止します。 

=1" おやすみタイマー運転のセット時間経過後 
■⑨ 運転停止。 

■ 停止後、表示部は現在時刻を表示し、おやすみラ 
" ンプ、運転/燃焼ランプは消打します。 

—(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 
y □ックびセットされていれば、□ックランプは点 
巧しています。 


おやすみタイマー運拓を解除する 


〇 おやすみタイマー運転中に 

おやすみ 

〇を押す。 

運転び停止します。 

停止後、表示部は現在時刻を表示し、おやすみラ 
ンプ、運転/燃焼ランプび消なして、運転を停止 
します。 

(約] 0秒後に表示部び少し暗くなります。） 


广巧田^ = 

• (3 を押してを、おやすみタイマー運転を解除 
することびでをます。 


便利な使いかた 
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^ 便利なほいかた 


おやすみとおはよ3の組み合せ運拓を巧3 


「おやすみタイマー」に3‘24ぺージ）と「おはようタイマー」に] ‘22ぺージ）を組み合せてご使用できます。 


• 「おやすみタイマー」運お中に「おはよラタイマー」運おをセットする 



おやすみタイマー運転中に、 


おはよラ 


〇を巧す。 


おはよラランプ点な。 

表示部におはようタイマー時刻び表示されます(約10砂間)。 


广巧田^ 一 - 

• 初めてお使いのときは、表示部に r 午前 S -- 0G ] 
び表示されます。 



おはようタイマー運転の時 
刻を変更ずる。 


国①おはようタイマー運転時刻のセット。 

圓21ぺージの r おはようタイマー運転時刻を合せる」 
U に従って変更してください。 

去やすみタイマー運転のセット時間終了己分前 

おやすみランプ点滅。 

H 約已分後に運転を停止します。 

おやすみタイマー運転のセット時間経過後 

:③「おやすみタイマー」運転停止。 

、④ 「おはようタイマー」運転待機状態。 


广よま田^ ^ 

♦組み合せタイマー運転中に广^を巧すと、すべ 
てのタイマー運転び解除され、運輯を停止しま 
す。 


• 「おはようタイマー」運おの待機中に「おやすみタイマー」運おをセットする 


A おはようタイマー運転の待 
機中に、〇を押す。 

おやすみランプ点滅。 

運転を開始します。 



おやずみタイマー運転のセ 
ット時間を変更する。 


国①おやすみタイマー運転時間のセット。 

H 23ページの「おやすみタイマー運転を行ラ」に 
_従って変更してください。 

1⑨おやすみランプ点'灯。 

国やすみタイマ—運転のセット時間終了已分前 

おやすみランプ点滅。 

H 約已分後に運転を停止します。 

おやずみタイマー運転のセット時間経過後 

■④「おやすみタイマー」運転停止。 

⑥「おはようタイマー」運転待機状態。 


广ょ击田こ —— 

♦組み合せタイマー運転中に广^を押すと、すべ 
てのタイマー運転び解除され、運転を停止しま 
す。 
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—ブ運拓を巧 3 


お部屋を暖房し、壁や天井などび暖まってくると、をえているとさに比べて同じ室温でち人体には少し暖か 
く感じます。そこで設定室温までお部屋び暖まると、自動的に設定室温を下げて暖房運転を行う機能です。 


セーブ ランプ 


它 -- ブおやすみおはよラ 


〇 〇 〇 


午前〇 
午を〇 


田。の 


おさえめ〇フィルター@時計〇 
おはよラ〇 
時刻させ 


- tO - 

□ツク 


設定室温/時 


■ セーブスイッチ 


現巧室温/分 


〇 〇 〇 


〇運転/燃焼 


〇 


〇 運転中に Q を押ず 

セープランプ点な。 

セーブ運転を開始します。 


〇 


• お部屋の温度び設を室温になると、30分ごと 
に1むの下げ幅で、2回にわたり自動的に設定 
室温を下げます。設超温表ホはを化しません。 



(セーブ運転イメージ） 

♦お部屋の構造、設置場所、室が温度などによつ 
ては、お部屋の温度び下びらない場合びありま 
す。 


七ーブ運拓を解除する 


〇 運転中（セーブ運転セット中）に 

t - ブ 

〇を押す。 


セープランプ消打。 

セーブ運転び解除されます。 


便利な使いかた 
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[ ffl 利なほいかた 


^音声メッセージの音量を切0換える 


ブヴーと音声の音量を切り換えることびでさます。（別々に切り換えることはでさません。） 




音黃 

の換 


〇を押ず 


〇 


〇を押すごとに、音声メッセージの音量び切下のよ 
ラに切り換わり、音 

声でボ知らせします。置為ま大でず」 
初めてお使いになる 
とさは、音量 r 大」 

に設定されて 
います。 


す。陰 

I く0返し V 


r ピッ」 
r 音声はオフでず」 


「ピッ」 

「音声はルです」 


〔捕足至 

•運転中でを停止中でを切り換えることびできま 
す。 

♦ ^を押すと、現在の設定を音声でお知らせし 
ます。 

♦一度設定した音量は記憶されます。電源プラグ 
をコンセントから巧いた場合でち、次回運転ず 
るときには同じ音量で運転します。 


♦音芦メッセージとお知5せずるとを 


スイッチを操作したとさや、安全装置び作動したとさなどに、次のよラな音声メッセージでお知らせします。 

(例） 


ブザー 

3 ±E 

曰 戸 

お知 S せずるとを 

ピッ 

時計を調節スイッチで合せます。 

現な時刻を設定するとさ 

臨17ぺージ 

ピッ 

運転を開始します。 

運転を開始ずるとさ 

目ぺージ 

ピー 

運転を停止します。 

運転を停止するとき 

臨20ぺージ 

ピーピ ーピー 

8時間経過しました。 

運転を停止します。 

8時間自動消义機能び作動したとさ 

c ^20 ぺージ 

ピッ 

おはよラタイマー時刻を調節スイッチで合せまず。 

おはよラタイマー時刻を合せるとを 

臨 '21 ぺージ 

ピピッ 

セットでさません。 

時計を合せてください。 

現な時刻び設定されていない状態で、 
おはよラスイッチを押したとさ 

臨21ぺージ 

ピッ 

日0分綾に停止します。 

おやすみタイマー運転をセットしたとを 

臨23ぺージ 

ピッ 

お部屋び暖まると設定室温を徐々に下げます。 

セーブ運転をセットしたとさ 

目ぺージ 

ピッ 

□ックをセットしました。 

□ックをセットしたとさ 

臨28ぺージ 

ピー 

ロックを解除しました。 

□ックを解除したとき 

c ^28 ぺージ 

ピーピ ーピー 

エアフイルターを掃除して<ださい。 

フイルターサインび点滅したとさ 

瞻づ]ページ 

ピーピ ーピー 

安全装置び作動しました。 

機器を正しく設置してください。 

使用中に機器び転倒したとき 

臨3日ぺージ 
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スイッチをロックする r ロック機能 J 


ルさなお子様のいたずらや誤ってスイッチを押しても作動しないよう、スイッチ操作を制限する機能です。 


(運転中に□ックをセットした場合） 


□ツクランプ 


おさえめ〇 


おはよラ 
〇 

〇 



フィル》-囲時計〇 
おはよラ〇 


□ック 


時刻含せ 


設定室温/時 


現在室温/分 


〇 〇 〇 


〇運転/燃焼 


〇 


c 


□ツクをセツトずる 


〇 ろと〇を同時に押す。 

□ツクランプ点打。 

□ックびセットされます。 運圃 

運転中に□ツクをセツトした場合は、の r 切」 
操作 L ソ外は操作でさません。 ^ 

停止中に□ックをセットした場合は、すべてのスイ 
ツチ操作びでさません。 


CWW 


参□ックランプ点な中に運転する場合は、□ック 
を角军除してから广^を押してください。 

♦電源プラグを8時間し U 上コンセントからないた 
り、8時間 LU 上停電したときは、□ックは解除 
されまず。 


c 


ロックを解除する 


0 □ックセット中にろとを 
同時に（け少んソ上）押ず。 

□ツクランス肖打。 

□ツクび解除されます。 


便利な使いかた 
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jn つでお1、で< だを w 


曰常の点検とお手入れ 


安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。 




① 


参エアフィルターの脱着似外は、絶対に分解しないでください。 

•修理•改造には高度な専門知識び必要です。お客様ご自身で、工具を使用しての分解や修理•改 
造は、絶対に行わないで < ださい。 

思わめ事故や故障の原因になります。 


♦曰常の点検 


曰常の点検-お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器び十分に;令えてから電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。 

機器本体には安全に関するごミ主意ラベルび張り付けてあります。巧れたり、読めなくなったときは、や 
わらかい布などで巧れをなき取ってください。また、お手入れの際に、はびれないようにミ主意してくだ 
さい。もし、はびれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社•支 
店-営業所-出張所で新しいラベルをお買い求めのラえ、張り替えてください。 


◎次のチェックポイントを点検してください。 


一 正しく接続されていますか？ ' 

」 接続部を点検ずる（已 . 1巨ページ） ) 

b 虫 1 L ノ」乂ノ1、 乂 1よ 1/ -\ 

折れたり、ねじれたりしていませんか？ 

強化ガスホースを点検する（已 . 1巨ページ） 

f 電源コードは U いたんでいませんか？ 

」 電源コードを点検する（日 -7' 1已 -1 己ページ） J 

f ^正しくセットされていますか？ " 

Ps - y 

取り付けを点検する （32 ページ） ) 

エアフイルターは 1/ 

ほこり詰まりはありませんか？ 

1 八 J 

l / フイルターサインを確認する （31 ページ） 、 

エアフイルターを掃除する （3] .32 ぺージ） 
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♦機器のお手入れ （ 1力月に1回程度） 


1力月に]回程度、もしくは巧れたらそのつどお手入れしてください。 


〇 運転を停止ずる。 


e 


機器び十分に;令え、対流ファンび止まり温風び出な 
くなつたことを確かめてください。 


やわ5かい巧をめるま湯でめ 
5して、ぶ < しぼってか 5} 式<。 

特にミちれのひどいときは、やわらかい布に台所用 



IIIEM5] 11111111111111111111111111111 

•お手入れの際は、けびを防ぐためにも、手袋を 
はめて巧ラことをおすずめしまず。 

•化学ぞラさんやアルカ IJ 性洗剤、ベンジン、シ 
ンナーなどは、絶巧に使用しないでください。 
塗装の色びあせたり、樹脂製の部品び変色した 
りします。 


♦温風吹出し口のお手入れ （1 力月に1回程啟 


1力月に]回程度、もしくは巧れたらそのつどお手入れしてください。 


〇 運転を停止する。 


e 


温風吹出し□び十分に;令え、対流ファンび止まり 
温風び出なくなつたことを確かめてください。 


温風吹出し□を、電気掃除 
機などで掃除ずる。 

温風吹出し□に白いおやミちれび付着することびあり 
ますび、異常ではありません。そのよラなとさやミち 
れびひどい場合は、指をけびしないよラ手袋をはめ 
て、やわらかい布で巧き取ってください。 



III 


お願い 


11111111111111111111111111111 


>化学ぞラさんやアルカリ性洗剤、ベンジン、シ 
ンナーなどは、絶対に使用しないでください。 

I 温風吹出し□のルーバーを、強く押えたり、衝 
撃を加えたりしないでください。ルーバーび巧 
れたり、曲びったりして、温風のち向びかわり、 
床（カーペットなど）び変色することびありま 
ず。 



知つておいて<ださい 
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つておいて < だをい 


♦エアフィルター.感温部のお手入れ （1 力月に1回程度) 


1力月に]回程度、ちしくは巧れたらそのつどお手入れしてください。 


運転を停止ずる。 

温風吹出し□び十分に;令え、対流ファンび止まり 
温風び出なくなつたことを確かめてください。 

0エアフィルター•感温部を電 
気掃除機などで掃除ずる。 

電気掃除機のブラシなどを使ってエアフイルターを 
装着したままほこりを 
吸い取ってください。 


エアフ イルター^ 
感温部 





广巧田 

•ミちれびひどい場合は、エアフィルターを取り外 
し、はたさややわらかいブラシなどで、詰まっ 
ているほこりを取り除いてください。 

•油などの特にひどいミちれび付着しているときは、 
エアフィルターを取りがし台所用中性洗剤で手 
早く洗い、水気をよくさってから十分に乾燥さ 
せてください。 

参エアフィルターの網部に水び付着していると、 
ほこり詰まりと同じ状態となり運転しないとさ 
びあります。お手入れをの水気は十分にさって 
ください。 


フイルターサインび点滅した5 




参エア フィ ルターにほこりび詰まると、 フィ ルターサイン 
び赤色に点滅し、お掃除時期をお巧らせします。 
この場合には、 3] . 32ページのお手入れち法に従って、 
エア フィ ルターの掃除を行ってください。 

参運転したままほこりの掃除を行ってをフィルターサイン 
は消なしません。再運転を行ってください。 

•エア フィ ルターを掃除してち フィ ルターサインび消なし 
ない場合には、機器内部にほこりやごみび付着している 
ことび考えられます。点検整備を受けられることをおす 
すめします。（お買い上げの販売店、またはわよりの当社 
の支社-支店-営業所-出張所にご相談ください。） 

V — 


さえめ〇フィル》ミ面::;時計〇 
:おはよう〇 


1〇 - 

□ツク 


時刻させ 


〇 〇 〇 


〇運転/燃焼 


〇 




口 nira) 


♦フィルターサインび点滅しているとさは、最大燃焼量を下げて運転を巧います。 

•エアフィ J レターびほこり詰まりをしたり、温風吹出し □ に障害物びあったり、機器の後ちと壁び近かった 
りしたとさは、機器内部び異常に過熱します。フィルターサイン点滅後も運転を続けると、機器び自動的 
に運転を停止ずることびありまず。 
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エアフィルターの取りがしかた 


〇 ねじを外す。 

0エアフィルターを引き出ず。 


エアフィルター上 
部を持ち、まつす 
ぐ上に引き出しま 
す。 

感温部 



进田— ^ 

♦初めてねじを外すとさは、かたい場合びありま 
すので货ドライバーを使用してください。 


进田— = 

♦エアフィルターを取りがしたまま運転すると機 
器故障の原因になりまず。掃除後は必ず元の位 
置に確実にセットし、ねじを締めてください。 


エアフィルターの 取り付けかた 



エアフィルター下部のツメ 
を後ホ反下部の角穴に差し込 
む。 


エアフィルター上部を持ち、下部のツメを後板下部 
の角穴 （2 力所）に差し込みます。 



エアフィルター上部のツメを 
後板上部の角穴に差し込む。 


後板上部の角巧 （3 力所）に差し込みます。 


© ねじを締める。 





















































知つておいて < だを I 、 


^巧障かな？と思った6 


故障かな？と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 
修理を依頼する前に、わラー度次の点をお調べください。 


次のことを調べてください 


現 


を 


点検のポイント 


運転スイッチを押してち 
運おしない 

(運転/燃焼ランプび緑色 
に点灯しない） 


参電源プラグびコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 
♦ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていませんか。 
♦停電ではありませんか。 

参□ックびセツトされていませんか。 


<わし <は 


1已ページ 


点义しない L 

(運転/燃焼ランプび赤色 
に点灯しない） 


♦お部屋のガスをは全開になっていますか。 

♦ガス管(強化ガスホース）内に空気び残っていませんか。 
参マイコンメーターび作動していませんか。 


使用中に消义ずる 


よく暖まらない 


参エアフィルターにほこりびたまっていませんか。 

(フィルターサインび点滅していませんか。） 

♦温風吹出し口びふさびれていませんか。 

♦機器の後方と壁の距離は4.已 cmL ソ上ありますか。 

参マイコンメーターび作動していませんか。 

♦8 時間自動消火機能び作動していませんか。 

♦不完全燃焼防止装置び作動していませんか。室内の換気を 
してくださし、。 

参エアフィルターにほこりびたまっていませんか。 

(フィルターサインび点滅していませんか。） 

♦設定室温び低くありませんか。 

♦お部屋の窓や戸び開いていませんか。 

♦お部屋のガスをは、全開になっていますか。 

♦機器前方 60 cmL ソ内にちのび置いてありませんか。 

♦お部屋の大きさと機器の仕様（暖房の目やす）び合ってい 
ますか。 

♦感温部にほこりび付いていませんか。 


J ^ 28ぺージー 

16ページ 
19 -34 ページ 

A 


3] ページ 

1已ページ 
1已ページ 

20 '3 已 '36 ぺージ 
巳'3巳'3日ページ 


3] ページ 
19ページ 

16ページ 
1已ページ 

3目ページ 
3] ページ 


暖まりすざる 


"\j ♦機器後面（感温部）にすきま風や冷たい空気び当たってい 1/" 
八 示せん。、。_ 



♦強化ガスホース接続口にごみなど異物び入っていませんか。 
♦強化ガスホースで正しく接続されていますか。 

参強化ガスホースびいたんでいませんか。 


おはよラスイッチを押してち 
おはよラタイマー運転び 
セットでさない 


♦時計の現在時刻合せを行っていますか。 


已 •] 己ページ 
已 •] 己ページ 
已 •] 己ページ 

17ページ 


お近くのガス事業ち（供給業ち）に連絡してください。 




このほかに異常びあるとさや、おわかりにならないとさは、お買い上げの販売店、またはをよりの当社の支 
社•支店-営業所-出張所へご連絡<ださい。 
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♦こんなとさは故障ではありません 


現 


象 


原因と対策 


運転前 


シーズン始めや、しばら<の間運転し 
なかった後、強化ガスホースを脱着し 
た後になかなか点火しない。 

な)めて運転したとさや、しばらくご使 
用にならなかつた後の運転開始時に、 
煙やにおいび出る。 


強化ガスホース内に空気び入ったためです。いったん 
点乂してか日失火した場合は、再点火機能び作動しま 
す。 

機器内部の部品などに付着している油やほこりび焼け 
るためです。しばらく換気しなびらご使巧ください。また、 
フ n — U ングのワックスなどび温風に加熱されて、におう 
ことびあります。しばらくすると自然になくなります。 


点火したときや、停止した後「コツン」 LJ ガス通路を開閉するための電磁弁（電気で開閉するガ 
^「コッン」といラ音びする。_厂^ス弁）び作動するときの音です。_ 


運転中 


」点乂したとさに、「ボッ」といラ音び^ 

_ a_ 


する。 


点火音がする場合があります。 


点火したときに、「ヒュー」「ピー」と^強化ガスホースを脱着したときに強化ガスホース内に 
いう音びする。_空気び入ったためです。_ 


運転中に、「シャー」という音びする。 


IT 


儿 


ガスの通過音びする場合びあります。 


点火後れ停止後に r チ1」」「チ1」」「〕^機器内部の部品などび加熱や冷却される際に金属び膨 
ツン」 J コツン」キシミ音び出る。張、収縮して発生する音です。_ 


運転中に運転/燃焼ランプび赤色から U 
录色にかわる。_ J 1 

停止してもすぐに対流フアン（温風 ） U 


おさえめ運転中の燃焼停止です。 


び停止しなし、 


九 


機器内部を冷やしてか日自動的に止まります。 


運転後 
停止中 


停止後、再度運乾操作をしてちすぐに^内部び冷えるまでしば日く待ち、約20秒たってか日 
点火しない。_自動的に点乂します。_ 


誤って電源プラグを抜いてしまったた 
め、すぐ差し込んで運転操作をしたび、 
点乂しなし、。 


内部び冷えるまで数分間待ってから、再度運転操作を 
してください。 


おはよラタイマー運転操作をしたのに W おはよラタイマー運転をした場合、 ] 時間たつと自動 
停止する。_尸的に停止します。再度運転操作をしてください。 



知つておいてぐださい 
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知つておいて < だを I 、 


まを装置が作動したとまの処置 


この機器には、安全装置び作動したときのお知らせ機能びついています。使用中に機器び停止したら、安全装 
置び作動していないか調べて < ださい。 

対流ファンび回つている場合は、ファンび止まつてから確認してください。 


安全装置作動時の表示 
(現在室温表示部と運転/燃焼ランプ） 


安全装置 


はたらさ 


(1 吕点滅） 


(11 点滅） 


(01 点滅） 


の3点滅） 


I し I 


(1 4点滅） 


フイルターサイン点滅 


停電時 


再通電 



(消な） 


(0 日点滅） 


10 


(70 点滅） 


運転/燃焼ランプ 

术 

(ホ色点滅） 



不完全燃焼をする前に、ガスを止め運 
転を停止します。 


運転/燃焼ランプ 


運転/燃焼ランプ 

-束- 

(ホ色点滅） 


運転/燃^ランプ 
(赤色点滅） 


運転/燃焼ランプ 

-：•：- 

(赤色点滅） 


\ 

立消え安全装置 

1 

使用中にバーナーの炎び消えてしまっ 
たとき、ガスを止め運転を停止します。 

^点乂時、バーナーに着火しなかったと 

^きなどにガスを止め運転を停止します。 

S 時間自動消火機能;!目言萬、運転開始後別寺 

1 

転倒時ガス遮断装置 

J 

^ 機器び倒れたときに、ガスを止め運転 

1を停止します。 

1 

過熱防止装置^ 
(サーミスタ ） J 

[ 1 

J 機器内び異常過熱したとさに、ガスを 

1止め運転を停止します。 

(》 RC - F 4003 NL 専曲 1 

逆乂安全装置 
(温度スイッチ） J 

/バーナーび異常燃焼（逆乂燃焼）した 

ときに、ガスを止め運転を停止します。 


JI 


過熱防止装置 U 機器内び異常過熱したとさに、ガスを 
(温度ヒューズ） n 止め運転を停止します。 


運転/燃焼ランプ 

(消な） 〇 U 

_(消好） 八 


TT 

乂 

過電流防止装置 U 過電流び流れたとさに、電流ヒューズ 
(電流ヒューズ）^を切り、運転を停止します。_ 


運転/燃焼ランプ 

〇 

(消な） 

運転/燃焼ランプ 

米 

(赤色点滅） 


停電時安全装置 


運転/燃焼ランプ 

-：•：- 

(赤色点滅） 


運転スイツチ回路 
安全装置 


停電したとさには、ガスを止め運転を 
止します。 

また、停電中は使用でさません。 


運転スイッチ-おやすみスイッチ回路 
に異常び起さたとさに、ガスを止め運 
転を停止します。 


上記！;(外の表示 


ル 


上記 L ソがの 
安全装置作動 


上記じ(外の異常び起きたときに、安全 
1~|停止します。 
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室内で換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素中 U 
毒を起こし、死亡事故にいたるおそれびあります。エ 
アフィルターび詰まってち同様です。_ 

ガスをび開きたりなかったときや、強化ガスホースを l / 

脱着した後などに起こります。 


ガスをび閉じ日れていたり、開きたりなかつたときな 


十分に部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除を 
行った後、再運転してください。 


点検後、再運転してください。 


\ ノ、 ノ 

運転開腳時間び過き'たためです。 !：[ 継 「 f ,指 S 驚を 1 1説、運 S 探を遭し 1 して、 

r 1 

点火したまま機器を持ち運んだり、機器び倒れたとさ L 
などに起こります。 

/ 1 

機器をおこした後、再運転してください。 

1 J 

f 1 

エアフィルターび、ほこり詰まりしていたり、温風吹 L 
出し口に障書物びあるときなどに起こります。 r 

エアフィルター部の掃除や、障書物を取り除いた後し 
^ばらく（已〜6分）してから再運転してください（電 

1源プラグは対流ファンび回つている間はあかないでく 
、ださし、)。 

異常燃焼したときに起こります。 ^ 

r 

運転スイッチを「切」にし、しば日く（已〜6分）し 
^てか日巧運転してください。再度逆火安全装置び働く 

1場合は、お買い上げの販売店、またはちよりの当社の 
支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。 

エアフィルターや温風吹出し口びふさびれたときなど U 修理び必要です。お買い上げの販売店、またはちよりの 
に起こります。 ^当社の支社•支店•営業所•出張所へご連絡ください。 

翻路びシトトしたときなどに起こります D 片ィ!!濃量謹. II 離 g 熙産 1鶏皮り® 


停電により停止した。 


U 通電したら再運転してください。 

(停電中は必ずガスをを閉じてください。） 


運転スイッチ回路びシヨートしたときなどに起こりま^ I 運転スイッチを1回巧して、「'7引点滅表おを解除し、再運転 
すび、運転スイッチを1已秒し U 上巧し続けたときにも U してくださいけ甲し続けないでください）。それでも安全装置 
起こります。または、おやすみスイッチを]0分じ(上 n び働く場合は修理び必要です。お買い上げの販売店、または 
連続して入切操作を行ったときにも起こります。 ^もよりの当社の支社•支店•営業所•出張所へご連絡ください。 


ガスをを閉め、お買い上げの販売店、またはちよりの当社の支社-支店-営業所-出張所へご連絡ください。 



♦このほかの表示び出たときにを修理び必要です。お買い上げの販売店、またはをよりの当社の支社-支店- 
営業所-出張所へご連絡ください。 

♦お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置び作動したを、十分にお部屋の換気をせずに再運転しますと「/ /点滅」 
「 /(? 点滅」「，"イ点滅」などを表示して達転をしなし觸合びあります。十分にお部屋の換気を行ったを、再運転し 
て < ださい。 

♦安全装置び作動した後、点検して再運転してを、たびたび同じよラに作動を繰り返すような場合は、お買い 
上げの販売店、またはちよりの当社の支社-支店-営業所-出張所へご連絡ください。 


原 因 処置方法 


知0てお S て <ださい 
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しご参ちに 


保管とア フターヴー ビス 


♦保管（長期間使用しない場合) 


' A ま局 

ガス检を閉じ、電源プラグをコンセントから巧き、強化ガスホースを取り外してください。 

必ず巧ラ 


♦機器の点検-お手入れをしてか5保管してください。 

•各部のミちれを取り除さ、ほこりなどの異物び入らないよラにビニールを掛けてください。 

•特にガス接続□や強化ガスホースには、ほこりやごみび入ってガス通路を詰まらせないよラに、付属の 
キャップをして<ださい。 

参湿気やほこりの少ないところに保管してください。 

•お求めになったとさの箱に入れておかれると便利です。 

•ベランダなど直射曰光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれびあ 
りますのでお避けください。 


♦アフターサービスについて 


サービスの お申し込み 


「故障かな？と思ったら」 （33-34 ページ)、「安全装置び作動したときの処置」 （3 已 -3 日ページ）を見 
てちラー度ご確認ください。 

一么警告-^ 

ご確認のうえ、それでも不具合びある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさ日ない 

Q でお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 

(別添の「連絡先」一覧表ご参照） 

そのままご使用になりますと、故障や感電-火災の原因になります。 


なお、ご連絡いただくとさは、次のことをお知らせください。 
(1) お名前-ご住所-電話蚕号-道順（でさるだけくわしく) 
に）形式の呼び…機器本体後面の銘板に記載してあります。 

(3) ガスの種類 

(4) 現象（でさるだけくわしく） 

(已）訪問ご希望曰 


お客様の個人情報のお取り扱いについて 


•当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前-ご住所-電話ま号などの個人情報をサービス 
活動および安全点検活動のために利用させていただく場合びございますのでご了承ください。 

•当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権 
限の行使のために必要な場合、その他正当な理由びある場合を除さ、当社似外の第云ちに個人情報を 
開示-提供はいたしません。 
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乾居されるとさ 



〇 ガスには、都市ガス数種類および LP ガスの区分びあります。 

ガスの種類び異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整び必要となりますので、 
転居先のガスの種類をご確認のラえ、お買い上げの販売店、またはをよりの当社の支社、支 
店、営業所、出張所、転居先のもよりのガス事業者（供給業者）にご相談ください。 

ただし、ガスの種類によっては調整でさない場合ちあります。 


参転居にとわなラ調整や改造の費用は、保証期間内でわ有料となります。 


保話について 


取扱説明書の裏表紙び保証書になっています。 

•保証期間中は 

保証書に記載のよラに、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。 
保証書を紛失されますと、無料期間中であってわ修理費をいただくことびありますので、大切に保管 
して < ださい。 

•保証期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。 

修理によって機能び維持でさる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 


補修用性能部品の保有期間について 


•補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造巧切後日年間となっています。なお、補修用性能部品と 
は、その製品の性能を維持するために必要な部品です。 

ただし、保有期間経過後であってわ補修用性能部品の在庫びある場合は、有料修理いたします。 


点検整備のおすずめ（有料) 


•長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に （3 シーズンに]回程度）「点検整備」を受けられ 
ることをおすすめします。 

• 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用命 
ください（有料)。 

• 「点検整備」の内容は、下記のとおりです。 

①機能部品の点検、確認 
③掃除整備 


ご参考に 
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\ご参ちに 



暖房の目やすは温暖地を基準にしております。 



品 


名 

RC - F 4003 N 、 RC - F 4003 NL 

暖房の目やす 

— 

般木造 

都市ガス12 A 用:10畳までその他の都市ガス • LP ガス用:11畳まで 

鉄筋おが断熱木造 

都市ガス12 A 用:14畳までその他の都市ガス • LP ガス用:1已畳まで 

が 

形寸 

法 

( mm ) 

高さ47己 X 111142 0 X 奥手51日0 (11 宜 B 2 1己） 

質 

量 

(本体） 

8.7 kg 

電気消費量 （50/60 HZ ) 

29/30 W (待機時 0.8/0.7 W ) 

接 

hz 

力’ 

ス 

LP ガス * 12A-13A … 小 □ 径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード） 

その他の都市ガス … 都市ガス用強化ガスホース （R3/8 ねじ接続用） 

電 

気 

AC 100 V 、 己 0/60 HZ (電源コード長さ 2 m ) 



か"、 

焼方式 

ブンゼン燃焼式 

種 

類 

給が気方式 

開放式 



放 

熱方式 

強制対流式 

点 义 

方式 

連続放電点乂方式 

ち 全 

装置 

不完全燃焼防止装置（熱電対式）•立消え安全装置（熱電対式） 
転倒時ガス遮断装置 • 過熱防止装置（温度ヒューズ、ヴー三スタ） 

過電流防止装置（電流ヒューズ）•停電時安全装置 
運転スイッチ回路安全装置- 8時間自動消义機能 
逆义安全装置（温度スイッチ： RC - F 4003 NL 専用） 

付 属 

品 

取扱説明書（保記書付） 

使用ガス•使用ガスグループ 

形式の呼び 

1時間当たりのガス消費量 

強化ガスホースの長さ 

都 

12 A .13 A 

—— 

RC - F 4003 N -1 

1 3A: 4.07 kW 
(3 已〇 Okcal/h) 

12A:3.79kW 
(32 白 Okcal/h) 

己 m じ(下 

13 A 

—— 

RC - F 4003 N ( G ) 

4.日 7kW 
(3 已〇 Okcal/h) 

已 m じ(下 

市 



已巨標準 




ガ 

L 1 

f 6 B .6 C .7 C ) 

6 C 標準 

RC - F 4003 NL -3 巨 

4.日 7kW 
(3 已〇 Okcal/h) 

已 m じ(下 



7 C 標準 

RC - F 4003 NL -3 C 

4.日 7kW 
(3 已〇 Okcal/h) 

己 m じ(下 

ス 

巨 A 

—— 

RC - F 4003 NL -3 

4.日 7kW 
(3 已〇 Okcal/h) 

已 m じ(下 

用 

己 C 

—— 

RC - F 4003 NL -3 

4.日 7kW 
(3 已〇 Okcal/h) 

己 m じ(下 

L 2 


已 A ， 已巨標準 

RC - F 4003 NL -3 A 

4.日 7kW 
(3 已〇 Okcal/h) 

己 m じ(下 


(已 Ai 已巨1已 AN ) 

已 AN 標準 




L 

P ガ 

ス用 

RC - F 4003 N -2 

4.日 7kW 
(0.29k 旨/ h) 

已 m じ(下 
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寸法図 
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ご参考に 
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お式の呼び 

RC-F4003N-1-2, RC-F 4003 N(G) 

RC-F 4003 NL-3.3A.3B.3C 


U ン f イガスフアンヒーター保証書 

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたちのです。 

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行ラことを 
お約束するちのです。 


保証期間は、お買い上げの曰から1年間とし、機器本体を対象とします。 

保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼<ださい。 

ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、別添の「連絡先」 
一覧表をご覧の上、お近<のリンナイ支社-支店-営業所-出張所にご相談<ださい。 

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して<ださい。 

保証についての規定は下記をご覧<ださい。 


1 . 取扱説明書、本体貼付ラベルなどのを意書に従った正常な 
使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売ちまたは 
ちよ0の弊社窓□が無料修理いたします。 

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上 
げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示 
して<ださい。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への 
出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受け 
ます。 

3. 保罰期間巧でち次の場含には有料修理になります。 

(イ）使用上の誤0および不当な修理や改造による故障および 
損傷。 

(□) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障お 
よび損傷。 

( A ) 乂災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異 
常電圧による故障および損傷。 

(二） 一般家庭(が（例えば、業務用の長時間使巧、車両、船 
舶への搭載）に使巧された場合の故障および損傷。 

(ホ）本書の提示がない場含。 


無料修理規定 

-正常な （へ）本書にお買い上げ年月曰、 P 及売店名の記入のない場をあ 

司または るいは宇巧を書さ誓えられた場を。 

(卜）指定がの燃料、使用電源（電圧）の使巧による故障およ 
ミ買い上 び損傷。 

ご提示 （チ）ご転居などによる熱量変更に伴なラ改造-調整の場を。 
i 地への 4. 本書は曰本国内においてのみ有効です。 

ヨし背け This warranty is valid only in Japan . 


※この保証書は本書に明示した期間、条件のちとにおいて無 
料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、 
保罰書を発行している者（保証責任ち）およびそれ(かの 
事業をに対するお客様の法律上の権利を制限するちのでは 
ありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の 
場含は、お買い上げの販売店、または別添の「連絡先」一 
覧表をご覧の上、おお<のリンナイ支社-支店-営業所- 
出張所にお問い合わせください。 

※保証期間経過後の修理、補修巧性能部品の保有期間につい 
て詳し < は取扱説明書をご覽ください。 


お買い上げ曰および販売店 


お客様へ 

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ曰-販売店名-取扱を印び記入してあることを確認してくださし、。 


ン f イ株式会 

干4日4-日802名ち屋市中…区福住 
TEL 代表0曰2 (3 巨]) 82’ 
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